09/09/2022 sex EB Início da 22 edição do Festival Gastronômico de Petrolina (PE) 


09/09/20: 
“A Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) realiza mais uma edição da “Caravana das Flores” com a 
distribuição gratuita de mudas de flores, nesta sexta-feira (9), na rua Professor Jairo Simões, no bairro do Imbuí, em 
Salvador. A iniciativa acontecerá todas as sextas-feiras do mês de setembro para celebrar a chegada da Primavera e 
incentivar o plantio consciente, 

Ao todo, são distribuídas 100 mudas por mobilização. O projeto substitui temporariamente a “Caravana da Mata Atlântica”, 
que retoma sua programação normal em outubro. A Caravana das Flores já marcou presença no bairro de Cajazeiras x, e 
vai estar presente ao longo da programação também na Liberdade, Rio Vermelho e São Cristóvão. além do recebimento do 
kit, a população conta com orientações técnicas sobre o plantio. 


EE Caravana das Flores desembarca no bairro do Imbuí, em Salvador (BA) 


09/09/2022 sex dh EB Protesto por piso nacional da enfermagem em Natal (RN) 


09/09/2022 sex EE Funcionamento da Zona Azul é tema de reunião pública em Piracicaba (SP) 


09/09/2022 sex 3 EE Axl Rose (Guns Nº Roses) pede desculpa pelo show que realizou no Rock in Rio no dia anterior 


09/09/21 


Ar «8 EEB Show de Avril Lavigne no Rock in Rio 2022 


09/09/2022 sex 45 EE Lula e Geraldo Alckmin participam de encontro com evangélicos no Rio de Janeiro 


09/09/2022 sex 3 EMO Náutico vence (1 x 0) o Brusque 


09/09/2022 sex «EEB Procuradoria-geral da República diz que operação contra empresários é ilegal e pede anulação 


09/09/2022 sex O E Goiânia (GO) sedia 132 edição do Monstar Games Brasil 


09/09/21 


sex &- EB Rafaela Silva vence Maria Eduarda de Jesus e conquista o Campeonato Brasileiro de Boxe Cadete 


09/09/2022 sex ++ e EM prisão do ex-delegado do RJ, Allan Tumowski, por suposto envolvimento com jogo do bicho, 


DELEGADO ALLAN TURNOWSKI 227. 


utado Federal - RIO DE JANEIRO/BR 


09/09/2022 see 44 EM Manuel Pizarro é indicado para substituir Marta Temido no Ministério da Saúde 
09/09/2022 sex 183 EM O Vitória SC vence (1 x 0) o Santa Clara 

09/09/2022 se «3 EM O Oliveirense empata (1 x 1) com o Penafiel 

09/09/2022 se; EE O Las Palmas vence (1 x 0) o Leganés 

09/09/2022 se EE O Girona vence (2 x 1) o Valladolid 

09/09/2022 se «3 HH O Cholet empata (1 x 1) com o Orleans 

09/09/2022 se 3 EH O Bourg en Bresse vence (2 x 0) o Chateauroux 

09/09/2022 sex 18 E HO Nancy vence (2 x 0) o Le Mans 

09/09/2022 sex 18 EO Avranches vence (1 x 0) o Sedan 


09/09/2022 sex 4 EO Le Puy-en-Velay vence (1 x 0) o Stade Briochin 


09/09/2022 sex 4; HÃO Versailes vence (2 x 0) o Dunkerque 

09/09/2022 sex a HÃO Villefranche empata (1 x 1) com o Martigues 

09/09/2022 se 3 O Concameau vence (4 x 2) o Bastia-Borgo 

09/09/2022 sex HÃO Lens vence (1x 0) 0 Troyes 

09/09/2022 sex & NB Nova imagem promocional de Assassin's Creed Mirage (Ubisoft) vaza antes do anúncio oficial 


09/08, 


ser 8 ÃO Palermo vence (1 x 0) o Genoa 

09/09/2022 sex 44 ME Congressistas pedem que Joe Biden pressione Bolsonaro a respeitar eleições 

09/09/2022 sex q. sis BEE Charles III faz 0 primeiro discurso como rei e renova promessa de servir feita por Elizabeth Il 
09/09/2022 sex 33 EO Hamburger SV vence (3 x 2) o Kiel 

09/09/20: 3 EE O Numberg vence (1 x 0) o Bielefeld 
09/09/20: 3 EE O Augsburg vence (1 x 0) 0 Bremen 


09/09/20: >< HE Guarda Nacional do Mésico passa para o controle do Exército 


os/09/2022 + EE Holanda cria novo centro para requerentes de asilo em Zouthkamp 


09/09/2022 
09/09/2022 
09/09/2022 
09/09/2022 
09/09/2022 


09/09/2022 


5 E presidente Alberto Fernández repudia ameaças de morte contra o ex-presidente Macri 
+ Venezuela e Colômbia anunciam a retomada de voos após cinco anos de interrupção 

[EB Relatório do FMI revela que reconstrução da Ucrênia custará ao menos US$ 350 bilhões 
2<HB Ucrânia anuncia que recapturou mais de 1000 km2 de território na última semana 
7<EE Coreia do Norte se declara um estado com armas nucleares 


+ 68 EE colisão de trens nas proximidades da cidade de Novska (3 vítimas) 


